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Kennisgeving 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

delen mee dat het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 als volgt is gewijzigd: 


ARTIKEL I 

Het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 wordt als volgt gewijzigd: 

Paragraaf 8.1 Duurzame energieopwekking en energiebesparing 

Artikel 8.1.1 Begripsbepalingen: 

Lid r "2014"vervalt 

Artikel 8.1.3 Criteria 

Lid 1 sub e komt als volgt te luiden: als de subsidie een steunmaatregel is dan moet de subsidie voldoen 
aan artikel 38 dan wel artikel 41 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening, de de-minimisveror- 
dening of de de-minimisverordening landbouw; 

Lid 2 sub d de volgende toelichting wordt toegevoegd: Indien een utiliteitsgebouw een andere bestem¬ 
ming krijgt, dat wil zeggen omgevormd wordt voor een andere gebruiksfunctie, dan moet de aanvraag 
voldoen aan de criteria voor de uiteindelijke bestemming. Een voorbeeld: als een leegstaand kantoor 
wordt omgevormd tot woningen, dan moet worden voldaan aan de eisen voor nieuwbouw van woningen 
zoals opgenomen in deze regeling, bijvoorbeeld het feit dat deze energieneutraal moeten zijn. 

Artikel 8.1.4 Grondslag subsidie 

Lid 3 sub b komt als volgt te luiden: voor het onderdeel warmteopwekking maximaal € 625 per GJ op¬ 
gesteld vermogen. 

Lid 3 sub c wordt toegevoegd: 

c. de maximale subsidie voor lid 3a en lid b gezamenlijk is 30% van de investering met een maximum 
van € 100.000 per aanvraag 

Artikel 8.1.5 Subsidiabele kosten 

Lid 1 komt te luiden: In afwijking van artikel 1.1.5 is voor subsidie op grond van artikel 8.1.2 eerste, 
tweede, derde en vierde lid de netto-investering subsidiabel. De subsidiabele kosten van de investering 
zijn de volgende kosten van derden overeenkomstig artikel 1.1.5 vierde lid: de kosten van de aanschaf 
van een duurzaam kapitaalgoed als bedoeld in artikel 8.1.1 sub f, alsmede de kosten voor het installeren 
van het kapitaalgoed en eventuele engineerings- en voorbereidingskosten waarbij geldt dat de advies¬ 
en loonkosten voor het installeren en de engineerings- en voorbereidingskosten in totaal maximaal 
10% van de subsidiabele kosten bedragen. Interne loonkosten van de aanvrager of deelnemer zijn niet 
subsidiabel evenals kosten voor het aanvragen van vergunningen. 

Lid 2 komt te luiden: In afwijking van artikel 1.1.5 geldt voor de subsidie op grond van artikel 8.1.2 vijfde 
lid een forfaitair vastgesteld tarief voor elektriciteit van € 0.20 per Wattpiek geïnstalleerd vermogen en 
voor warmte € 625 per GJ opgesteld vermogen. 

Artikel 8.1.10 Weiaerinasarond 

Lid c toelichting vervalt 


ARTIKEL II 

Wijziging van paragraaf 8.1 treedt in werking 1 dag na publicatie in het provinciaal blad. 
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:le Overijssel 


Gedeputeerde Staten voornoemd. 
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